MARYA SZYMCZYK 


przeżywszy lat 23, 


po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzona świętymi ¡Sakramentami, zmarła dnia 
28-g0 grudnia 1900 roku. 


W ciężkim smutku pozostały ojciec wraz z rodzeństwem zaprasza Krewnych, 
Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok w niedzielę dnia 30. b. m. o godz. 
3 popoł. z domu przy ul. Mały Rynek |. 4 wprost na miejsce wiecznego spoczynku, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbyć się mające w poniedziałek dnia 31 b. m. o godz. y przedpołudniem w kościele 00. Reformatów. 


